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LES ROSES. 67 

ROSA MULTIFLOR A 

Carnea. (Voyez, ci-aprés, page 70, var. r .) 

LE ROSIER MULTIFLORE 

(¿ fleurs carnees .) 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau dont la tige se divise en longs rameaux grimpants, 
glabres, droits, d’une couleur rougeátre , garnis d’aiguillons 
souvent gemines et stipulaires, quelquefois épars. Les feuilles 
se composent de cinq ou de sept folióles assez petites, ovales 
ou ovales-allongées, vertes et glabres en dessus, plus pales et 
pubescentes en dessous, presque sessiles, molles au toucher, 
simplement dentées. Elles sont portees par un pétiole velu, 
muni de quelques petits aiguillons crocbus, ayant á sa base 
deux stipules garnies, de chaqué cote, de découpures pro- 
fondes qu’on pourrait comparer aux dents d’un peigne. Les 
fleurs, petites, presque pleines, terminales, légérement odo¬ 
rantes , naissent á Textrémité des rameaux qui sortent des 
branches principales ; elfos présentent une panicule étalée, 
ramifiée , sur laquelle on compte un trés-grand nombre de 
fleurs rapprochées entre elfos. Les bractées propres á chaqué 
pédicelle, sont incisées des deux cotes, comme les stipules des 
feuilles. Ces pédicelles, ainsi que le pédoncule commun, sont 
couverts d’un duvet semblable á celui c[ue Ion remarque sur 
les pétioles. Les tubes des cálices, de forme ovoide, quelquefois 
un peu arrondis, sont pubescents. Les divisions du limbe, 
pointuesau sommet, moins longues que les pétales,sont également 
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